
このたびは、"パナソニック製品"をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

♦ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくを全にお使いください。 

•ご使用前に r 安全上のごミ主意」（巧吕6〜吕8ページ）を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管し 
て < ださい。 


DVD ビデオのリージョン番号 （例） 

発売地域別にディスクとプレーヤーに割り当てられた番号でず。 

本機の番号は 「2 J です。 

に」（または「吕」を含むもの）と 「 ALU が表示された DVD ビデオの再生が巧能です。 





PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆;'由インキを使用しています。 



この取扱説明書は エコマーク 認定の再生紙を使用していまず。 


保証書別添付 
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•本書に記載の品葡ま、2007年1巧現在のをのです。品番は変更されることびあります。 

•買い曽えは、サービスルート披いです。政下の品番で、お買い上げの販売店へご注文ください。 
♦電源コー円ま、本機専用でずので、他の機器には使巧しないでください。また、他の機器の電源 
コードを本機に使用しないでください。 




2 


付属品および別売品は、販売店でお買い求めいただけます。松下グループのショッピングサイト「パナ 
センス」でもお買し)求めし、ただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。 



http://\/vvvw.sense.panason に . co.Jp/ 


RQT8796 




車の中で楽しむ . 

後部座席で楽しむには（へッドレストブラケット） . 

力一 DC アダプター（付属）で使ラ . 

力ーステレオ等で音青を楽しむには ( FM トランスミッター) 


も< じ 


付属 S . 

再をでをるディスク . 

パソコン等でファイルを巧るときは. 

準備 . 

載原 . 


I 


〇バッテリーパックの取り付け . 6 

©巧胃 . 6 

画面の角度調蓄 . 7 


>ディスクを再をずる . 12 

便利なお能 ， ， ， ， ， ， ， .14 

液晶画面での4:3映像の表示ち法を還ぶ/液晶画面の画質を選ぶ/ 

リピート再生/好きな場面を繰り返す （ A - B リピート再生） . 14 

見たいタイトル/プ□グラムを探す（アドバンストディスクレビュ ー） / 

早見/早聞き再を-逼見/遅聞き再を/サラウンド効果を楽しむ（アドバンストサラウンド). ... 1已 

音声/字幕/アングルの切り換え/画像回転/巧生状況を確認（クイック OSD ). 16 

より高音質•高画質で楽しむ . 17 

重傾音を楽しむ （ H . BASS ) /映画向けの画質にずる （ シネマ1/シネマ吕）/ 

画面上のノイズを取り除く（デプスエン A ンヴ ー /MPEG DNR ). 17 

写真 （ JPEG ) や音楽 ( WMA / MP 3) の再を . 18 

項目を順番に再をする（再生コンテンツメニュ ー）/ 項目を趕んで再生する（ナビメニュ ー）... 18 

プ□グラムやプレイリストの巧を . 19 

プ□グラムを趕んで再生 （ 再をナビ）/お好みのプレイリストを再を （ プレイリスト再を） . 19 

Hi 邑 hMATTM CD の再生 . 19 

メニュー画面をほった CD - CD テキストの再を . 19 

GUI 画面をほって操作ずる . 20 

初期設定をおえる . 22 

化の機器と接続して楽しむ . 24 

吕 ch 音青で楽しむ/テレビやプ□ジェクターで映像を楽しむ . 24 

他の機器の映像や音青を楽しむ . 25 

吾作権 . 25 

Q&A (よ<あるご質問） . 29 

ほ用上のお願い . 29 

巧障かな！？ . 30 

主な仕様 . 33 

巧証とアフターサービス . 34 

ザ < いん . mmm 



r 安を上のごを意 J をがずお読み < ださい。 

(0=26-28 ぺージ） 


8 8 0 1 


付属品/ちくじ 


必要なとを 


いろいろな使い方 


RQT8796 







































再をでをるディスク 

市販ディスク 


ディスク名称 
ディスク□ゴ 

本で中での表示 

特徴 

DVD ビデオ 

VIDEO 


映画や音楽など、高画質 
の市販ソフト 

ビデオ CD 

抽日昼阻抽 D 昼厘 

IDIGITAL VIDEO ) に UPEA VIDEO) 

pzan 

映儘、音楽や音声び記録 
された市販ソフト 
• SVCD (IE 仁巨 2] 07 
規格準拠）を含む 

CD 

抽嶋歷抽帽歴 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

1 TEXT 1 

rgn 

音楽や音声び記録された 
市販ソフト 


■再生でをないディスク 

- PAL 方式で記録したディスク 
- DVD-RAM [2.6G 巨/巳. 2G 巨、 
TYPE1 (力ートリッジから取り 
出せないちの）] 

-フアイナライズしていない 

DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL/ 
+R/+RW/ + R DL 
-プルーレイディスク 
- DVD-ROM - } くージヨン1.日の 
DVD-RW - CD-ROM 
- CD-G - SACD ■ DivX ビデオ 
- Photo-CD ■ CDV ■ Chaoji VCD 
(超級と呼ばれる市販の SVCD、 
CVD、DVCD) など 
- DVD 才ーデけ- HD DVD 
- AVCHD で記録されたディスク 


記録されたディスク（〇:再生可 X: 再生不可) 


ディスク名称 

ディスク□ゴ 

再生できるファイルお式 

フアイナライズ 

DVD レコー ダーなどで 
記録されたディスク 

パソコンなどで記録された 
ディスク 

必要/不要 

■■ の记リ ; i&s 

bed な 3 


圓のけ画 

ilJJcl 

DVD-RAM 

R AM4-7 

〇 

- 

X 

〇 

〇 

不要 

DVD - R/RW 

R R W ’ 

R4.7 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

必要 

DVD-R DL 

R DL 

〇 

〇 

X 

X 

X 

'ぶ要 

+ R / + RW 

X 

(〇) 

X 

X 

X 

必要 

+ R DL 

X 

(〇) 

X 

X 

X 

必要 

CD - R / RW ^' 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

必要.》己 


♦使巧するディスク、記録状態、記録方法やファイルの作り方により再生でをない場合びあります（をち記） 
&1本機は、 CD-DA およびビデオ CD フオーマットで 記録された CD-R/RW を再生巧能です。 

(maEi 巧 uasHi 宮 hMAT ディスクち再生巧能です。 ） 

& 3DVD レコーター、 DVD ビデオカメラなど VR (ビデオレコーディング）規格 Ver.l .] (ビデオ 
録画のための統一規格）で記録したディスク 

DVD-R DL : DVD レコーダー、 DVD ビデオカメラの VR( ビデオレコーディング）規格 
Ver.l. 2 (ビデオ録画のための統一規格）で記録したディスク 

DVD レコーダー または DVD ビデオカメラなど、 DVD ビデオフ オーマッ トで記録されたディスク 
+ R/ + RW、+RDL： DVD ビデオ フオーマッ トとは記録形式び異なるため、働かない機能びあります。 
録音-録画したディスクを再生対応機で再生できるように処理すること。 

&曰セッションク□ーズ（再生対応機で再生でさるよラに処理すること）でを再生でをるよラになります。 































パソコン等でファイルを作るとまは 


ファイルお式 

ディスク 

拡張子 

備考 


CD - R/RW 

".WK/IA" 

".wma" 

• 巧応ビットレート： 48 kbps 〜320 kbps 
• 菁作権保護されたファイルは再生でさません。 

• マルチプルビットレートには対応していません。 

urngi 

DVD-RAM 

DVD - R/RW 

CD - R/RW 

■■.MP3" 

".mp3— 

• 対応ビットレート： 32 kbps 〜320 kbps 
• ID3 タグには対応していません。 

• 再生可能なサンプ U ング周波数 

DVD-R 冉 M/DVD-R/RW : ] 1.02、 ] 吕、22.0己、 

24、44.1、48 kHz 

CD-R/RW : 8、1 ] .02、 ] 吕、]巨、吕2.0己、吕4、 

3吕、44.1、48 kHz 

—山か 1 

DVD-RAM 

DVD - R/RW 

CD - R/RW 

"JPG" 

"Jpg" 

"JPEG" 

"Jpeg" 

• デジタルカ六ラで記録された 」PE 白データ [DCF 
(Design rule for Camera File system) 規格 Ver.l.0 
準拠]を表示します。 

ーパソコンの画儘編集ソフトなどで加工、編集、再保を 
したデータは表示でをないことびあります。 

• MOTION JPEG などの動画や JPEG 政がの静止画 (TIFF 
など）および音声付画儘は再生できません。 


•8 階層し U 降にあるグループは、メニュー画面の8階層目と同じ列に表ちされます。 

•表示可能な漢字は、 J 倍第一水準のみです。それながの漢字は(アンダーバー)で表示されます。 
• 六ニュー画面とパソコンの画面では表示順び異なることびあります。 

• ディスクの作りちによっては、再生順び蜜わることびあります。 

•パケットライト方式に D-R のデータ記録ち式の一つで、データを「パケット」と呼ばれる細かい 
単位に分割して書を込む方式）で記録されたファイルは再生でさません。 


ディスクのフォルダち-ファイル名のつけかた 

本機では、パソコン等で作成したフォルダ-ファイル名はそ 
れぞれグループ名■コンテンツ名として表示されます。 

DVD-RAM 

• 使用できるフォーマット: UDF2.00 


DVD - R/RW 

• 使用でさるフオーマット： UDF1.0 吕 /IS09 巨白0 
• マルチセッシヨンには対応していません。 

デフオルトセッシヨンのみ対応していまず。 

CD - R/RW 

• 使用できるフオーマット：侶曰9巨巨0 level 1及び 
level 2 (拡張フオーマットを除く） 

• マルチセッシヨンに対応していますび、セッシヨン数 
び多いと、再生開始まで時間びかかることびあります。 



再生できるディスク/パソ n ン等でファイルを作るときは 
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準備 

電源 

〇パツテソ ー / 1〇ックの巧10がけ 


電源 r 切 J 状態（を13ぺージ）で行ってください。 

みぞを合わ 



スライドさせる 


せる 


ク 




バッテ U- 

パック確実に固定されていることを確認してください。 


取り外し 

•取りがす前に本機の電源を切ってください。 


長期間使用しないとまは 

•パ'ッテ U —パックを取りがしてください。 


麵 ぐ □© スラ仆’させる 



© 押したままにする 


{ cr 左記） 

(電源「切」状態でち微か電流び流れて過放 
電になり、故障するおそれびあります。） 

• 再使用時は充電してからお使い<ださい。 



•お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。 



•電源コードと AC アダプターだけ、または力一 DC アダプター(付属)だけでを巧えます(を10ぺージ)。 

•別売バッテリーパック （DY-DBLS 己己）を使巧すると長時間楽しむことびできます（を7ページ)。 


節電のために 

電源び切れた状態でを、約 0.3 W の電力を消費していまず。 

長時間使用しないとをは、節電のため電源プラグをコンセントから巧くことをおすすめします。 
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巧電時間 

屬源「切」時） 

再生時間 

(室温-ヘッドホン使用 • FM トランスミッター OFF 時） 

液晶画面の明るさ （BR に HT) レベル 

液晶画面「切」 

-已 

0 

己 

4 (14) 

6に吕） 

3.5 (12) 

2.5 (8) 

8に 8) 


I 上記の時間は使用条件により異なります。 

' 液晶画面の明るさを変えるには（を14ぺージ、液晶画面の画質を選ぶ） 

I別売バッテリーパック （DY-D 巨 LS5 己）の使用方法は、本機に付属のバッテリーパック 
(VUADBLS80) と同じです。 


バツテリーパックの残量も 


※バッテリーパック使用時、電源「入」が態（な12ぺージ) 


(液晶画面） 


画国’表71^ 



今^^^ I 今 I 


充電必要！ _ 

圓離常表示 


画面に数秒間表示されます。(残量のおおよその目をとしてください。) 


• GUI 画励な20ぺージ)び表示された場合、[リターン]を巧すと、 GUI 画面の表示び消えます。 

巧外で巧ラには•…- 


巧属の AC アダプターは、電源電圧 （AC100〜240V)、 電源周液数 (50/60 Hz) でご使用 
いただけます。市販の変圧器などを使用ずると、故障するおそれがあります。 

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行を 
される場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。 

変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のラえ、おホめください。 

付属の AC アダプターは曰本国巧で使用することを前提として設計されて 
おりますび、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。 

• ご使胤こならないとさは、電源コードを変換プラグごと AC コンセントからがしてください。 



画面のち度調舊 

スタンダード 


画面を開く 



ンダード/フ U — 

今^^ 


コンパクト 



•画面を閉じた状態では、本機のボタンを押しても機能は働きません。 


本機を移動させるとさは • 画面を閉じてください 

• 画面を持たないでください 


;夜晶画面Iしついて 

0.01 %L ソ下の画素欠けや常時点むするちのびありますび、故障ではありません。 
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m 巧と再を時間 ※カッコ内は別売バッテ U- パック CDY-D 日 LS 己已）使用時です。 
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電源/画面の角度調整 

























車の中で楽しむ 

後部座席で楽しむには（へッドレストブラケット) 


本機を前部座席に取り付け、後部座席で楽しむことびできます。 

•ディスクは、ブラケット への 取り付け前に本機に入れておいてください。 
•ブラケットを壁にかけて使巧することはでをません。 


車の走行中は、取り付け作業を巧わないよラにしてください。 


前部座席にへッドレストブラケットを取り付ける 

①へッドレストの高さを約 3 cm 
の間隔に調整する 


へツ ドレスト 

ブラケット 

(付属） 


ラベル面び後部座席 
側に見えるよラに取 
り付ける 



⑥バックルをはめ、ベルトの長さを調舊 
して、たるみびなくなるよラ固定する。 


横から見た図 

〇 X 


h-n 


へッドレストの高さび 3 cm 
の間隔より広いと、本機びは 
ずれるおそれびあります。 


2 モニターを 回転ずる 

① モニターを 前に 倒す。 © モニターを 回転す る 
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3 本機をへッドレストブラケットに巧り付ける 

本機を両手で持ち、プラケットの位置合わせ突起の下側に本機を押し当て、ブラケットの突起を 
本機底面の巧にはめるよラに下方向に4〜已 mm 押し下げてください。 

•UTRD 点を確認の上、ご使用ください。 

—本機とブラケットび密着していること 
-本機び上方向に损けないこと 
位置合わせ突起 

正しく取り付けると，_ ^ 

ロック音びします。 （ カチッ 


馨. 

# 

取 D 付けち巧図 




車の振動による異音や傷つを防止のため、 
モニターはち図のよラに開いた状態でご 
使用ください。 

角度は約3日度まで調整可能です。 


>車の走行中の振動等により、角度び変動することびあります。 



いンートの種類によっては取り付けられない 
場合びあ0ます。 



r 本繞のブラケットからの取0がし方 

①——I- 


上記のよラなシートには 


取り付けないでください。 
本機びはずれるおそれび 
あります。 




UU- ス 
ボタン 

© ブラケットの U U —スボタン（左ち吕ヶ所） 
を内側へ押し込む。 

③本機を上に引き上げる。 

•取り外すと去外は、リリースボタンを押さ 
ないよラにして < ださし、。 


車の中で楽しむ 
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車の中で楽しむ ロブが 

力一 DC アダプター(巧属)で使う (マイナスアース車専用） 


自動車巧でお使いになるときは、運転中の方は操作しないでください。 

他の人が操作ずる場合でも、運輯中の方の目に入5ないよ5にしてください。 


接続ずるには 

• 詳しくは、ご使用の自動車の説明書をお読みになるか、販売店にご相談ください。 

• 接続前に本機の電源を切ってください。 

• 電圧] 2V のシガレットライターソケットへ接続してください。 （24V には対応していません。） 



ヒユーズを交換するには 

125 V/250 V、2.已 A のヒューズと交換してください。 

2 1吕已 V /吕已0 V 、 2.5 A 
のヒューズと交換する 



• カーバッテリーの消耗を避けるために 

-使巧後はカー□巳アダプターをシガレットライターソケットから掠いてください。 

未使用時でも微かの電力を消費していまず。バッテ U —パック装着の場合、充電を開始して、 
さらに電力を消費します。 

-エンジン停止時は、カー DC アダプターで長時間使用しないでください。 

• カー □巳アダプターのコードは引っ張らないでください。 

• エンジン停止前に本機の電源を切ってください。電源び入った状態でエンジンを停止した場合、 
レジューム再生（を] 3ページ）び働かない場合びありまず。 

• 誤った取付けをして発生した損害に対しては当社は一切の責任を負いません。 


別売力ーステレオカセットアダプター(品番： SH-CDM10A) を本機左側面 
因^^のの](ヘッドホン）端子（どちらでも使えます）に接続して、力-ステレ 
才で音靑を楽しむことをでさます。 

本機左側面 
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力ーステレオ等で音青を楽しむには ( FM トランスミッター） 

本機から力ーステレオ等の FM ラジオに音声面塞信して、ディスクや接続した機器を楽しむことびでをます。 


準厢：へッドホンを本傑か6巧く 

•接続していると、 FM トランスミッターは働さません。 


ディスクまたは接続した機器を再生ずる 

(を12ぺージ、2已ぺージ） 


2 


押してメニューを表示させる 

ニューび表示されない場合は、上記 


FM TRANSMITTER 
今 ON 末 OFF 

来 STEREO MONO 
83.5 MHz 


‘準備"を確認してください。 
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[▲▼◄►] で " ON " を選ぶ 

[FM-TM] ランプびオレンジ色に 
点なします。 


FM-TM 〔 


•本機か5音は出な< な0ます。 

本機の音量は、画面の音量目盛りを切下を目安に設定してください。 

- DVD の映画ソフト等...ち端近く 
-その他■■-真中くらい 

※上記はあ<まで目安です。ディスクの記録状態や再生する機器の音量によっては、適切な音量 
び異なる場合びあります。手順已で音量び不適切な場合は、本機の音量を設定し直してください。 

4ラジオ側の FM 周波数を S3 .曰 MHz に合わせる 

他の FM 放送び聞こえるときは 
巧下記、 " ラまくいかないとをは"へ 

曰ラジオ側で音量を調節ずる 

• FM トランスミッターを「切」にするには、 [ FM - TM ] を押して [▲▼◄►] で " OFF " を選ぶ。 
♦画面を消すには、 [ FM - TM ] を押す。 


ラまくいかないとをは 


使巧場所によっては、他の FM 放送び聞こえることびあります。 
このよラなとさは、周波数を変更してください。 


巧してメニュ ー 


を表示させる 


2 




① [▲▼] で周波数を選ぶ （ お買い上げ時は "83 .已 MHz " と表示） 

② [◄►] で、 76.3 MHz 〜 89.7 MHz 間で放送局が使用していない周 
波数（通萬ラジオを聞いているとをに放送の入らない周波数）を選ぶ 
(0.1 MHz ずつ） 


3手順2で設定した周波数に FM ラジオを合わせる 


車の中で楽しむ(つづを) 


•雑音び入るとさは、ラジオのアンテナと本機を近づけてください。または、メニュー画面表示中 
に [▲▼◄►] で " MONO" を選んでください。改善されないとさは、周波数を変更してくださ 
し、（を上記、"ラまくいかないとさは"）。 
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ディスクを再をする 






1ふたを開ける 


オーフン 

〇 


2ディスクを入れ、 
ふたを閉める 


AV セレクト 


両面ディスクでは、再生 
したい側のラベルを上に 


• DVD - RAM はカートリッジ 
から取り出してください。 
•電源び入った状態でディス 
クを入れると、再生び始ま 
るちのびあ0ます。 


再生び始まります。 

» " AUX " と表示されたとを 
は、 [ AV セレクト]を巧し 
て < ださい。 

(他の機器の映像や音声を 
楽しむにはを2己ページ） 


V0L' -^- 

へッドホン側売)で楽しむ場合は、 
接続前に音量を下げてください。 


3電源び入るまで 
巧したままにする 


4音量を調節する 


— ヘッドホン端子に] どちらでも使えます 
^ ^プラグタイプ：を3.已 mm ステレオミニプラグ 


•番組 (E の田 3) び記録されている DVD - RAM 巧の写真 CHaa ) や音楽 （EI 正！） を再生ずるには、 
"データディスクとして再生"を選んでください（を21ぺージ、その他の^ニュー)。 

•停止が態で約1已分（バッテリーパック使用時は約已分）経過すると自動的に電源が切れます 
(才ートパワーオフ）。 

♦ + R / + RW では、総タイトル数び正しく表示されないことびあります。 

•困ったときは、 r 故障かな！？」（な30〜32ページ）をご覧ください。 


；><ニュー画面表示中はディスクび回っています。再生しないときは [■ -助 1] で止めてください 。I 


-音のェチケッ I 


楽しい音楽も時と場巧によっては気になるちのです。 

特に静かな夜間には窓を閉めたり、へッドホンをご使巧になるの 
を一つの方法です。 



音のエチケット 
シンボルマーク 
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T 


yi 

電源入-再生 

電源 r 切」時：押したままにすると電源び入り、 
再生び始まる。 

電源「入」時：押すと、再生び始まる。 

困 ► ノ 

I ■瞧 

-時停止 

[•医] ►] で通苗再生に戻る。 


停止 

"再生ボタンで続きから再生します。"表示中は、 
停止位置び記憶されています（電源「切」時を含む)。 
•メッセージ表示中に[•囚 ►] を巧すと、停止 
位置から再生 （ レジューム再を）。 

•メッセージ表示中に [■ 一画]]を押すか、ふた 
を開けると、停止位置の記憶は解除。 

■—國 


電源切 

巧したままにすると " OFF " び表示され、電源び切れる。 

t … I…I 

スキップ 

項目を兼び越ず。 

• いの田リ;1マーカー II ちスキップします。 

早送り•早戻し 
(再を中） 

巧したままにすると、已段階で速くなる。 

[•[ A ] ►] で通常再生に戻る。 


ス□-再生 
(一時停止中） 

押したままにすると、已段階で速くなる。 

[•[ Al ►] で通常再生に戻る。 

• EQ 3 [►>!] のみ 

トツフメニュー 

トップメニュー 

■ ■の IM 

再生ナビ 

I . W . M ：! (を]日ページ） 

( _ m 

再生コンテンツ 
メニュー 

1," 化,な ■ (巧] 8ぺージ） 

メニュー 

I__ m 

メニュー 

■ ■の iM 

プレイリスト巧を 

I . W . M ：! 位]日ぺージ） 

ナビメニュー 

1," 化,な ■ (を]扫ぺージ） 

リターン 

I m 

リターン 

前の画面に戻る。 

•四3 ( プレイバックコント□-ル付を） 

メニューに戻る。 


メニュー操作 

[▲▼◄►] で選び、[決定]で決定する。 

番号慰只 

• IE 3 ( プレイバックコント□ール付を） 

⑩メニュー画面表示中、[画面表示]を押す。 

◎ [▲▼] で[番号選巧]を選ぶ。 

③ [►] 一 [▲▼] で番号を選び、[ミ夫定]を押す。 

• [▲▼] を押したままにずると速く変わります。 

コマ送り-コマ戻し 
(一時惇止中） 

ftWiM pzan 

[◄►] でコマをり-コマ戻し。 

• EE 3 [►] のみ 

グループスキップ 

1," 化, 江 ■ … ゴ d 

[AT] でグループを飛び越す。 

•一時停止中には働去ません。 


ス 

ク 

を 

再 

生 

す 

る 
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液晶画面でのか3映像の表示方法を選ぶ 


I _ g) 巧して切り換える 

LCD- サイズ 


MONITOR NORMAL : ノーマル （4:3 映像で表示） 

MONITOR FULL :左ちにのびる 
MONITOR OFF :映儘なし 


•液晶画面を使わないときは節電のため 、 "MONITOR OFF " にすることをおすすめします。 
([(!)] ランプび点滅） 

•液晶画面を閉じると自動的に "MONITOR OFF " になります。 


液晶画面の画質を選ぶ 


周囲の明るさに応じて、適切な画質に切り換えます。 


( 遍 巧して切り換える DAYLIGHT :周囲び明るいと去 

明るさ - LCD MOONLIGHT :眉!囲び暗いとを 

USER MODE : cr 下記 


■ "USER MODE " 選択時 


• [▲▼] で項目を選び、 [◄►] で設定ずる 
BRIGHT ： 画面の明るさ（一己〜己） 
COLOUR ： 色の濃さ（一已〜日） 

•画面を消すには、 [リターン] を押す。 


りピート再を 経過時間び表おされるディスクのみ 


wnm 経過時間び表示されなくても働きます 


画回表术 

( - « 

再生中 



① [▲ ▼] で、 " その他の設定"を選ぶ 
感で、"再生ニュ ー" を選ぶ 
感 [►] 一 [▲▼] で、 " U ピート"を選ぶ 
で、項目を選んで 
[決定] を押す 


例 ： nrngi 

[魯メニュ- 1 

[リビ-卜 巧I FTw I 


に押ず •お除ずるには、手順④で’‘切’’を還& [ミ 夫定] を巧ず。 

•画面を;肖すには、 [リターン] を巧す。 


巧をな場面を繰り返す ( A - B リピート巧を) 経過時間び表示されるディスクのみ 


…リ记リ; ■ (静止画部分）…ゴ d には働をません 


画面表术 



再生中 
に押ず 



の [▲ ▼] で、 " その他の設定"を選ぶ 
©[►] 一 [▲▼] で、"再生メニュー"を選ぶ 
感 W 一 [▲▼] で、 " A - 巨 U ピート"を選ぶ 
@始点/終点で[ミ 夫定] を巧す 


曲! メニュ- J 

ご A-BU ピ-卜 **1 


•解除するには、手順@でちラー度[ミ 关定] を押す。 
•画面を消すには、 [リターン] を押す。 
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見たいタイトル/プロクラムを探す(ァドバンストディスクレビユ ー) 

各タイトル/プ□グラムを、数秒間ずつ順に再生していきます。 

P ©[▲▼] で、"その他の設定"を選ぶ 

画瞧示 \感[►レ [▲▼] で、"再生 y ニュ ー" を選ぶ 

感 W 一 [▲▼] で、"アドバンストディスクレビュ ー" を選び、 
[決定]を押す。 




上記の画面び表示され、各タイトル/プ□グラムを順に再生 

@再生したいタイトル/プ□グラムで[•囚 ►] を押す 
' 各タイトル/プ□グラムを] 0分刻みで数砂ずつ表示するには、"アドバンストディスクレビュー’’ 
で"インターバルモード"を選択してください。（を吕2ページ、"ディスク—） 

>再生位置によっては、働かない場合びあります。 

' ■ •の編 静止画およびプレイ U スト再生中は働きません。 

•画面を消すには、 [ リターン]を押す。 


早聞き再生 


/遅聞を再生 …,…化 ■ ■…田" 


画面表术 

:—1 

再生中 
に押ず 


2 ©[▲▼] で、"その他の設定"を選ぶ 

感 [►] 一 [▲▼] で、"再生速度"を選び、 
[ミ夫定]を押す 
V ' ^ (3) [▲▼] で、好みの速さを選ぶ 

[X 0.6 一 X 1 .4 (0.1 ずつ）] 

® [決定] を押す 


(•€)•) 



• [-LA] ►] を押すと、通常再生に戻ります。 

•速度調節中は、アドバンストサラウンド（な下記)、 H.Bass (を17ぺージ）およびサウンドエン 
A ンスメント（を 2] ページ）は働きません。 

• ディスクの記録状態によっては、働かない焉をびあります。 

• 画面を消すには、 [ リターン]を押す。 

サラウンド効果を楽しむ(アドバンストサラウンド) 

2 ch し：!上の動画ディスクに働さます 

吕本のスピーカー（またはヘッドホン）でサラウンド効果が得られます。 

(本機のスピーカーでは効果を得られません。） 

♦サラウンド信号びあるディスクの場合、横方向からちサラウンド信号び出ているように聞こえます。 
♦接続した機器のサラウンド機能を「切」にしてください。 

1 2 で、"その他の設定。を選ぶ 

画瞧巧③ [►] — >[▲▼] で、"音声メニュ—’を選ぶ 
( ■ ③[►レ [▲▼] で、"アドバンストサラウンド" 

巧ずを還ぶ 


効果的な視聴位置 

テレビのスピーカーを使ラ屬芭 
テレビの横幅=距離 A 


距請 A 


④ [►] 一 [▲▼] で、 " SP 1 標準’’または " SP 2 
強 — （SP :スピーカー)を選び、[ミ夫定]封甲す 
HP 1標準"または "HP 2強" （ HP : ヘッドホン） 


□ 


•ヘッドホン使用時は、 

を選んで < ださい。 

• H.Bass (を] 7ぺージ）"入"時は、働きません。 
♦画面を消すには、 [ リターン]を押す。 


スピーカー スピーヵ- 
距雜 A の3~4倍 


6 


便利な機能 


5 
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便利な機能 ロブが 


音青 動画ディスクに働をます 


画面表 


再生中に 
I 巧ず 




2 — 

' — の[乂平]で、"音声’’を選ぶ 
③ [►] 一 [▲▼] で、切り換える 
® [ミ夫定]を押す 

EO-ma " L " (左)、 " R " (ち r " LR " (左ち）のいずれかを還べます。 

• EHa " LR " (左ち)、" L " (左)、 " R " (右)、 " L + R " (左ちチヤンネルの音声をミック 
スしてモノラル音声として出力）のいずれかを選べます。 

♦ EHSH カラオケディスクでは、"ボーカル"選択棲、 [►] 一 [▲▼] でボーカルの入/切び選 
おでさます。詳しくはディスクのジヤケットなどをご覧<ださい。 

•画面を消すには、[リターン]を押す。 


(ちて " L 【 


音芦属性の表示 
LPCM/DD Digital / DTS / 

MPE 白：信号タイプ 
kHz :サンプリング周波数 
bit :ビット数 
ch :チヤンネル数 

GUI 画面ではち記のよラに 
表示されます。 


[^/の rrv . i 丄 FE ※あり（なし、場合は、表示されません） 

I ^-0:サラウンド信号なし 

1:ヴラウンド信号（モノラル）あり 
吕：ヴラウンド信号（ステレオ）あり 

- I :センターのみ 

2:フ日ント（1_/巧のみ 
3:センタ ー+ フ□ント （ L / R ) 

《 Low Frequency Effects の略。低域強調チヤンネルのこと。 


字幕 字幕び記録されたディスクに働定ます 


1 


画面表术 



再生中 
に押ず 



■…田"; ■ ■•の m I ,'か1 I の. ィ -1 - I 

&[▲▼] で、"き幕"を選ぶ L —乂 

感 [►]->[▲▼] で、"入—または"切"、 ^- ' 

および字幕番号を切り換え、[ミ夫定]を押す 
• + R / + RW では、字幕び記録されていないディスクでも字幕番号 
び表示されることびあります。 


•USESU (字幕の入/切情報を含むディスク） 

-字幕の入/切のみ切り換えることびでをます。 

-当社製 DVD レコーダーは字幕の入/切情報を記録で去ません。 
•画面を消すには、[リターン]を押す。 


アングルの切り換え 因正 H アングルび複数記録されているディスクに働をます 


画像回乾 


1酬表示2 

(■ 

再生中に押ず 


©[▲▼] で、"アングル’ちし<は‘画像回転’ 
③ [►] 一!; ▲▼] で、切り換える 
③[決定]を押ず 

•画面を消すには、[リターン]を押す。 


を選ぶ例 ： riTOi 


I 感メニユー 

I 

I アングル 

1 Ml 


再生厌況を確認(クイック OSD ) 


16 


■ ディスクの再生状況を表示ずるには ■ ディスクの詳細情報を表示ずるには 


画面表 7JT 



2回押ず 


例 ： USESi 

再生中の番号現在の再を位置 



再生げ態 経過時間 


•画面を消すには、[リターン]を押す。 


画面表 


例： nmg i 



再を中のタイトルの総再生時間 


①音声（を上記） 

③字幕（を上記） 

③ アングルの切換（な上記） 

④ ディスクに記録された映像の縦横比 
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より高音質 • 高画質で楽しむ 

重低音を楽しむ （ H . Bass ) msiuSEm 

① [▲ ▼] で、 " その他の設定"を選ぶ @ 

k 感 [►] 一 [▲▼] で、"音声メニユ ー" を選ぶ Q 
>感[户]一[乂マ]で、"重低音 （ H . Bass )" を選ぶ 
巧ず 感 [►] 一 [▲▼] で、"入，または"切"を選び、 

• DVD ビデオおよび DVD - VR の已 . 1 ch ディスクに働をます。また、 


画面表术 


吕 / 

I Wl 


あるちのびあります。 

* 音靑びひずんだり、雑音び聞こえる場合は 


[ミ 夫定] を押ず 
吕 ch ディスクにも一部効果び 


‘切"を選んでください。 


映画向けの画質にずる(シネマス/シネヌ巧 


シネマ 1:映画館で見ているよラなしっとり感 
シネマ吕： 昔の映画などをくっさり 

2 ■^① [▲▼] で、"その他の設定 

,、©[►]一 [▲▼] で、 

V ’ノ感 [►] 一 [▲▼] で、 

を押す 


ビクチヤーモードノーマル] 


画面表术 


を選ぶ 
"画質メニュー"を選ぶ 
"ピクチャーモード"を還ぶ 

"シネマ 1" または "シネマ 2" 


以心 


を選び、[ミ 夹定] 


画面上のノイズを取0陈< (デプスエン八ンサ ー /MPEG DNR ) 

デプスエン A ンサ ー ：主に背景部分に現れるノイズを除ますることで、奥行き感のある映像を楽しめます。 
MPEG DNR :動画に見られるモザイク状のノイズや、周囲とのコントラストびはっをりした部分 
に現れるをやのよラなノイズを除去します。 

1①上記"シネマ 1/ シネマ 2" 手順 2 -④で"ユーヴ ー" を選び、[ミ 关定] を押す 
③ [▼] で、"詳細画質設定"を選び、[ミ 夫定] を押す。 

P で、 "デブスエンハンヴー "または "MPEGDNFT 

C を選び、 [◄►] で調整する 

)( すブスエン !\ ンサー ： 0〜+4 、 MPEG DNR : 0〜 +3) 


• 、ち 

( 


>上記音声、画費調整はディスクの記録状態により、効果び得られないことびあります。 
>上記画面を消すには、 [ リターン] を]回もしくは数回押す。 


便利な機能(つづさ)/より高音質•高画質で楽しむ 


RQT8796 






















写真 (JPEG) や音楽 (WMA/MP3) の再を画丽画 

政下の場合、"その他の><ニュー’で"データディスクとして再生’を選んでください（を 2] ページ)。 
-HighMAT 規格で記録されたディスクを Hi 旨 hMAT 機能を使わずに再生する 
-番組 (BEEa ) び記録されている DVD-RAM 内の写真 （ ESa ) や音楽（阻田）を再生する 
•き組 (E 巧の 3) 再生に戻るには、"その他のメニュ ー’’ で " DVD-VR として再生—を選んでく 
ださい（巧21ページ)。 

項目を順番に再生する（再生コンテンツタニユ ー) 




メニユー画面表术中 

[▲▼] で"才ール"、"才ーデイオ"、"写真" 
を選び、[決定]を f 甲ず 

• 画面の入/切は、 [ トップ メニュ ー] を押す。 



全ての項目 
WMA/MP3- 5 ■才-ディす 
JPEG 


項目を選んで再をする （ ナビメニュ ー) 


[ 


9 


1 2 [▲▼か]で 

I 優 v ' i グル-プを還び、 

1砂 h ミ細を}甲ず 

3 •グループ内のコンテンツを順番に再生ずるには 
[決定]を巧ず 

•コンテンツを還んで再をするには 
[▲▼] でコンテンツを 選び、[決定] を 
巧ず 


再を中のグルーフま号、 
•コンテンツま号 


ブ005/023 


座固 a でサか 。-* * in 

タルーフ 


¢01 La か SI •邮い 
■ on Uetil Glut 
> 003 Life on Jupller 


ゥツ 00 日レ〇阳 3 

_ aEBB 7«7 


る： JPEG 
: WMA/MP3 


選択中の番号 


二!ンテンツ 


• JPEG 画像を見なが5、 WMA / MP 3 を楽しむには 

JPEG コンテンツを選択した後、 WMA / MP 3 コンテンツを選ぶ。（逆の順序では、でをません。） 
• 画面をミ肖すには、[メニュー]を押す。 

ド t ブメニューを使う （表示される項目はコンテンツによって異なります） I 


① ナビメニュ ー（ 巧上記） 

表示中、 [画面表示] を 

押す 

② [▲▼] で項目を選び、 
[決定] を押す 



'✓ィ •一 J レ— 
オーディオ 
写真 — 


ゾヘルプ表示 
検索—— 


グルーフとコンテンツを同時に表示 
コンテンツを表示 
グルーフを表示 

サムネイル画面（画像の一覧）を表示I 

全ての項目を表示 

WMA / MP3 コンテンツのみ表示 

JPEG コンテンツのみ表示 

操作ガイドと再生状況表示の切り換え 
タイトルを検索して再生（巧下記） 
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タイトルを検索して再生ずるには 


] 




• □ーマ字入力すると、その語句を含むタイトルを検索します。（大/ル文字は区別されません） 
• グループ名を検索するとをはナビメニュー画面内のカーソルを"グループ"側に、コンテン 
ツ 名を検索するとき は"コンテンツ" 側に置いてください。 

①サブメニュー（を上記）を表お中、 [▲▼] で"検索’’を選び、 

[決定] を押す 
(D [▲▼] で文字を選び、[ミ 夫定] を押す 
• 続けて入力するにはこの手順を繰り返す。 

• [[◄◄►►!] を押したままにすると 「 A 、 E 、 し0、 U 」 にスキップします。 

•確定した文きを消すには [◄] を押す。 

•入力した文きで始まるタイトルを検索するには、 [◄] でを消してから手順②を行ラ。 
⑤ [►] で"検索"を選び、 [決定] を押す 
検索結果び画面に表示されます。 

&[▲▼] でグループまたはコンテンツを選び、じ 夫定] を押す 
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つ O クラム や;7心 Y ソス トの巧を 

•タイトルはディスクに記録されている場合のみ表示されます。 

• 本機では、タイトルやプレイリストの編集はでをません。 

プログラムを選んで再を（再をナビ) 


■•1" 化": ■ 



[▲▼] でプ□グラムを 

選ぶ 


»[►] を押すと、番組内容およびディスク内容 
び表おされます。 

»画面を消すには [ リターン]を押す 



お巧みのプレイ y ストを巧を（プレイ y スト巧を) ※プレイリストが作成されたディスクのみ 

2 , 


メニュ - 


3 


押す 



[▲▼] でプレイリストを 
選び、[決定]を押ず 


画面を消すには [ リターン]を押す 



HighMATTM CD の再を 


VimfiM lAi な 1 wijjci 



メニュー画面表 W 中 

[▲▼◄►] で内容を選び、 
[ミ夫定]を巧ず 


回 


イー—； 

このメニューに含まれるプレイ U ストや 
メニューを表示します。 

プレイリスト： 

再生び始まります。 


• メニュー画面に戻るには、 [ トップ メニュー] を押してから [ リター ン] を数回押す。 

•ディスクに記録されたメニュー画面に切り換えるには、メニュー画面表示中に[画面表示]を押す。 
•画面の入/切は、 [トップメニュー] を押す。 

U スト画面から選んで再をする 

①[ィ]一!; ▲▼] でリストを切り換える 
感 [►]->[▲▼] で選び、[ミ夫定]を押す 

•画面を消すには、 [メニュ ー] を巧す。 



押す 


'2 — 画面を使った CD • CD テキストの再を嘘 


例： CD テキスト 


驟織か;がな洗;… 


[▲▼] で巧を選び、[決定] 
を押ず 

♦画面を消すには、[リターン] 
を押す。 




写直〔 (Jpms や音楽 (WI\/IA、I\/IP3) /プ n グラムやプレイリスト/ H 面 hMAT™ 0D /メニユ I 画面を使つた0口 • 0ロテキストの再生 W 


操作ガイドと再生げ況表おを切り 
換えるには[画面表示]を押す。 
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GUI 画面を巧って操作する 

① [▲▼] でメニューを選び、 [►] で次の項目に進む 
©[▲▼] での客を選び、設定ずる 

必要であれば、この手順を繰り返ず。 

•表示される項目はディスクによって異なります。 

•前の項目に戻るには、[ィ]を押す。 

•設定び変わらない場合は[ミ夫定]を押す。 

•終了するには[リターン]を押す。 


タニユ 


プ□グラム、グループ、 
タイトル、チャプター、 
トラック、プレイリスト、 
コンテンツ 

項目を指定して再生 

•[▲▼] で選択後、[ミ夫定]を押す。 

•[▲▼] を押したままにすると速く変わります。 

時間 

時間を指定して飛びこず（再生専用タイムワープ） 

+ R /+ RW には働さません 

1. [ミ 夹定]を2回巧して、タイムワープインジケーターを表示させる 
吕. [▲▼] で時間を選び、[ミ夫定]を巧す 

•[▲▼] を押したままにすると速く蜜ねりまず。 

経過時間/残り時間表示切り換え 

音青 

(な16ぺージ） 

ビットレート/サンプリング周液数 

番号選択 

の3 ( プレイバックコント□ール付を） 

[▲▼] で番号を選択する 

*[▲▼] を押したままにすると速く蜜ねります。 

サムネイル 

サムネイル（画像の一覧）画面表示 

字幕 

(な16ぺージ） 

マーカー ( VR ) 

DVD レコーダーで巧けたマークを呼び出す 

アングル 

(な16ぺージ、アングルの切り換え） 

画像回転 

(巧 16ページ、画像回転） 

スライド シヨー 

入一切 

間隔を" 1速い"〜"己遅い—の間で蜜更でさます。 

•再生位置によっては、スキップおよび画儘の回乾び正常に働かない 
場合びあります。 

その他の設定 

(な 下記） 


その他の設定 


再生速度 （巧15ページ、早見/早間き再生-遅見/遅聞を再生) 


再生メニュー 

経過時間表示の出るディスクのみ 。 wnm U ピートはできます。 


リピート 

(な 14ぺージ） 

A - B リピート 

(な 14ぺージ） 

アドバンストディスクレビュー 

(な 1已ぺージ） 

画質 メニュー 


ピクチャーモードシネマ！、シネマ2 (を17ぺージ、映画向けの画質にする） 

デプスエンハンサー 、 MPEG DNR (巧17ぺージ、画面上のノイズを取り除く） 
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初期設定 

(を吕吕ページ、初期設定を変える） 

DVD - VR として再生 

Hi 呂 hMAT として再生 

あるいは 

データディスクとして再生 

な下の場合、 " データディスクとして再生"を選んでください。 

- Hi 呂 hMAT 規格で記録されたディスクを HighMAT 機能を使わずに 
再生する 

-番組 { EHaaa ) び記録されている DVD - RAM 内の写真 （ ehs ) や 
音楽（四巧）を再生する 

• 番組再生 L 戾る II は、 " DVD - VR として再生"を選ん 
で < ださい。 
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音芦メニュー 

重低音 (H 占 ass ) 

(を17ページ、重ほ音を楽しむ） 

アドバンストサラウンド 

(を1日ページ、サラウンド効果を楽しむ） 

シネマボイス 

映画のセリフを聞を取りやずくずる 

usnsi (ドルビーデジタル、 DTS 、 3チヤンネル切上で 
センターチヤンネルにセリフび入っているディスク） 

切卜 一 ^入 

サウンドエン A ンスメント 

アナ□グのまろやかな音質に近づける 

■•の (48 kHz で記録されたディスク）1 リ… ISn 
miMl (8 kHz 、 1巨 kHz 、 32 kHzUI 外で記録されたディスク） 

切卜一入 

• 四去！ DVD-RAM および DVD - R/RW 内の MP 3 には働きません。 
•アドバンストサラウンド（を]已ぺージ）および H . Bass (を17ぺ 
ージ）動作時は働をません。 

• ディスクの記録状態により、効果び得られないことびあります。 


表术メニユー 

情報表示 

切^入 

wnm 日付の表示/非表示を切り換える。 

字幕位置 

0〜一60 (吕段階ずつ） 

字幕明るさ 

オート（明るさを自動調節する)、0〜一7 

ぴったりズーム 

動画に働さまず 

いろいろな横縦比の画像を液晶画面またはテレビ画面のサイズに近づける。 
オート、4:3標準、ヨー□ピアンビスタ、 ] 巨:9標準、 

アメ U カンビスタ、シネマスコープ]、シネマスコープ2 

イ壬意ズーム 

動画に働さまず 

[▲▼] でズーム倍率を調節する。（押したままにすると速く変わります。） 

XI . 00〜 XI .60 ( X 0.01 ずつ） 

X 1.60~ X 2.00 (X 0.0 吕ず二)） 

ビットレート表示 

動画に働をまず 

切 <——> 入 

GUI シースルー 

GUI メニューの背景を半透明にする 

切入 > オート（映像が表示されると自動的に半透明にする） 


その他のメニュー 


GUI 画面を使つて操作する 
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初期設定を変える 

♦ 22〜23ページの表をご覧になり、必要に応じて変更してください。 
• 曰本語のよラにアミのかかった項目は、お買い上げ時の設定です。 

• 変更した設定は電源を切ってをな持されます。 



ディスク 


音声言語 

•日本語 ♦ 英語 ♦才1」ジナル(ディスクの最優先言語） 

• その他 * * * * 《 

字幕言語 

•才 ー ト 

( "音声言語"で選んだ言語で再生されなかったとを、字幕でその言語を表示） 

• 日本語 • 英語 • その他 * * * * 巧 

メニユー言語 

•日本語 •英語 •その他 **** g 

アドバンストディスクレビユー 

再生の間隔び選べます。 

(な1曰ぺージ） 

•イント□モード：各タイトル/プ□グラムの先頭を数秒ずつ表示 
•インターバルモード：各タイトル/プ□グラムを10分刻み 
で数砂ずつ表示 

視聴制限 

DVD ビデオの視聴び制限でを 
ます。 

•8 すべて視聴巧 

• 1-7 (記録のレベルに応じて視聴不可） 

•0 すべて不可 

レベルを設定すると、暗証番号入力画面び表おされます。 

画面の指示に従ってください。 

暗詰番号は忘れないでぐださい。 

• 視聴制限を超える DVD ビデオを入れると、画面上に表おび出 
まず。そのときは画面の指示に従ってください。 


言語番号（な23ページ）を入力します。 
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映像 


TV アスペクト 

テレビサイズに合わせた映儘の 
表示方法び選べます。 


スチルモード 

一時停止時の画像の表示方法び 
選べます。 




• 4:3 パン&スキヤン：標準サイズのテレビ 
1巨:9の映像は左ちの切れた映像で表示 
(パン&スキヤンでの再をび指定されていない 
ソフトは、レターボックスで再生します。） 

♦ 4:3 レターボックス：標準サイズのテレビ 
16:9の映像は上下に帯のある映像で表示 


• 16:9 :ワイドサイズのテレビ 
必要に応じてテレビ側の画面モードの設定を変えてください。 


• 才ート 

• フィールド：画像にプレび発生するとさ 
•フレーム：ルさい文字や細かい絵柄び見えに<いとさ 
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f 言語番号一實表 








N 

アイスランド 

7383 

才 一 U ヤ 

7982 

シン八ラ 

8373 

トルコ 

8482 

ベトナム 

8673 

アイマラ 

己己 89 

オランブ 

7876 

ジャワ 

7487 

トン方 

8479 

ベ□ルシア旧□シア） 

6669 

アイルランド 

7165 

カヴフ 

7 已 7 巳 

スウェーデン 

8386 

ドイツ 

扫 8 已 9 

ベンガル(バングラ） 

6678 

アゼルバイジサン 

6590 

カシミール 

7 已 83 

ス□バキア 

8375 

ナウル 

7865 

ペルシサ 

70 己已 

アッサム 

已已 83 

カタ□ニア 

676 巳 

ス□ベニア 

837 已 

日本語 

74 已 5 

ポーランド 

807 已 

アファル 

己己 65 

ガ U チア 

7176 

スワヒ U 

8387 

ネバール 

7869 

晰レトガル 

8084 

アフリカーンス 

己已フ〇 

薄国潮齡語 

7 已 79 

スンダ 

8385 

ノルウエー 

7879 

7 才 U 

7773 

アフ八ジア 

已已已扫 

カンナダ 

7 已 78 

スペイン 

6983 

A ウサ 

7 巧 5 

マケドニア 

777 已 

アム"ラ 

己已フ 7 

カンポジア 

1ろ11 

ズールー 

9085 

A ン方 U — 

7285 

マライ（マレー) 

フフ 83 

アラピア 

已已 8 吕 

キルギス 

7 已 89 

セルピア 

8382 

バシキール 

6 已已 5 

7 ラッタ 

7782 

アルバニア 

8381 

ギリシャ 

己 9 フ 6 

セルポク□アチア 

8372 

) なク 

6985 

マラヤーラム 

777 已 

アルメニア 

7289 

クルド 

7 已 8 巳 

ソマ U 

8379 

バシユト 

8083 

マルタ 

7784 

イタ1」ア 

7384 

ク□アチア 

7282 

タイ 

8472 

バンジャブ 

8065 

7 ダガスカル 

7771 

イディッシュ 

7473 

グアラニー 

7178 

タタール 

8484 

ヒンディー 

7273 

モルグビア 

7779 

インター U ングア 

フ 3 己已 

グジャラト 

718 巳 

タミル 

84 已 5 

ビ A - ル 

6 己 72 

モンコル 

7778 

インドネシア 

7378 

グリーンランド 

7 已 76 

タガ□グ 

847 已 

ピルマ 

7789 

3 ルバ 

8979 

ウェールス 

己 789 

グルジア 

7 已 6 巳 

タジク 

8471 

フィジー 

7074 

ラオ 

7679 

クォ□フ 

8779 

ケチユア 

818 巳 

チェつ 

6783 

フインフンド 

7073 

ラテン 

76 已已 

ヴォラピュック 

8 巳 79 

ヴ-ル反〕かラン。 

7168 

中国語 

9072 

フエ□— 

7079 

ラトピア（レット) 

: 7 已 8 已 

ウクライナ 

8 己 75 

コーヴ 

8872 

チベット 

6679 

フランス 

7082 

1」トアニア 

7684 

ウズぺク 

8 已 90 

コルシカ 

6779 

ティグリニア 

8473 

フ U ジア 

7089 

U ンガラ 

7678 

ウルドゥー 

8 已 82 

サモア 

8377 

テルグ 

84 已 9 

ブータン 

6890 

ルーマニア 

8279 

巧語 

已 978 

サンスクリット 

836 巳 

デンマーク 

68 己 5 

フルガ U ア 

巨已 71 

レト□マンス 

8277 

エストニア 

己白 84 

シヨナ 

8378 

トウイ 

8487 

フルターニユ 

6 己 82 

□シア 

828 己 

エスペラント 

、 

已 979 

シンド 

8368 

トルクメン 

847 己 

へフライ 

7387 


J 
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音青 


音青のダイナミックレンジ圧縮 （ドルビーデジタルのみ）•切 
ル音量でちセリフを聞を取り皆ずくします。 

•入 


画面表示 


画面メニュー言語 

• 日本語 

• English 煤語） 

初期設定画面、操作画面の言語を選びまず。 



画面メッセージ 

画面メッセージを表示する、しないを選びまず 

•入 

•切 


その他 


設定の初期化 • する：視聴制限(を22ぺージ)を設定しているときは、 

本機をお買い上げ時の状態に戻します。 暗証番号を入力後、 じ夫定] を押してください。 

"オールク U ア"び表示されてから約] 〇耿後に 
[ミ 夹定] を押し、電源を入れ直して<ださい。 

• しない 


初期設定を変える 
























他の機器とち続して楽しむ 

接続前に、全ての機器の電源を切り、それぞれの機器の説明書ちよくお読みください。 


2 ch 音声で楽しむ 


本機を測面 


AUDIO 


ミー. ピイン コ—ド アンプやミニコンポ（別売) 

(別売： RP - CAPM 3 G 1已、1占 m など） 

白 —► 

ホ — ► 


音ド入力 

左® 

ち® 



テ/ X どやプ〇ジェクター で映像を楽しむ 


•接続前にテレビの電源を切ってください。（テレビの説明書もよくお読みください。） 

•本機とテレビの間にビデオなどを経由させて接続しないでください。 


本機左側面 

映像•音青コード（巧属） 


テレビ（別売) 



つ， 

1 巧 


® 映儘入力 

左 ®-:. . 

VIDEO AUDIO 


L-^nmO 

仁白— 


(D m 


赤 - ► 

白ド人力 

ち® 


•本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。 
また本機にキャッシュカードや定期券、時計などを近づけないでください。スピーカーの磁気の影 
響で正しく働かなくなることびあります。 

•本機の再生時にテレビ側で音量を上げると、テレビ放送に切り換えたとをに大をな音び出ることび 
あります。切り換える前にテレビの音量を元に戻してください。 
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化の機器の映像や音声を楽しむ 


1本機に機器を接続ずる 
■ ビデオカメラの映像を本機で再生ずるには 
本機ち側面 映像•音吉コード咐属） 


ビデオカメラ （ 別売） 



D 馨 


■ SD カラオケマイクの音靑-映像を本機で再生ずるには 
本機田目晒 ピ端‘ぐク 


AV セレクト 


巧して " AUX " を選ぶ 


@映儘出力 
左度 


ち® 


音声出力 


当社製 SD 
カラオケマイク 
(別売） 



• 再生操作は接続する機器の側で行ってください。（接続する機器の説明書をよくお読みください。） 

• オートパワーオフ（を12ページ）は働をません。続けて再生しないとをは、電源を切って<ださい。 


著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタ 
ルすることは法律により禁じられています。 


ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づき 
製造されています。 Dolby 、 ドルビー及びダブ 
ル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 


" DTS — は DTS , Inc . の登録商標です。 
2.0’ は DTS . Inc . の商標です。 


"DTS 


HighMAT™、HighMAT □コ’は、— 
米国 Microsoft Corporation の E 
米国およびその他の国における B 
登録商標または商標です。 E 


本製品は、著作権保護技術を採巧しており、マ 
ク □ ビジョン社及びその他の著権利者び保有 
する米国特許及びその他の知的財産権によって 
イ呆護されています。 

この著作権保護技術の使用は、マク□ビジョン 
社の許可び必要で、またマク□ビジョン社の特 
別な許巧びない限り家庭用及びその他の一部の 
鑑賞巧の使用に制限されています。分解したり、 
日女造することわ禁じられています。 


Windows Media、Windows □コは米国その 
他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商 
標または商標になっています。 

本製品は 、 Microsoft Corporation と複数の 
ヴードパーティの一定の知的財産権によって保 
護されています。本製品しソ外での前述の巧術の 
利用ちしくは配付は、 Microsoft をしくは権限 
を有する Microsoft の子会社とヴードパーティ 
によるライセンスびない限り禁止されています。 
WMA(Windows Media ™ Audio ) とは米国 
Microsoft Corporation で開発された圧縮 
フオーマットです。これにより MP 3 よりルさ 
しロアイルサイズで同等の音質び実現できます。 
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他の機器と接続して楽しむ/著作権 

























まを上のご ミ 主意 C 必ずぉ守りくださぃ) 

お使いになる人や化の人へのち害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた 
だくことを、次のよラに説明しています。 

■ 表示の客を無視して誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を、次の表示 
で区分し、説明していまず。 


A 危険 

A 警告 

A 注意 


この表示の欄は、 r 死 t または重傷などを負ラを険び切迫 
して生じることび想定される」内容でず。 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ可能性が 
想定される」内容でず。 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性または物の損害の 
みげ発生ずる可能性び想定される」内容でず。 


■ お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明していまず。 

(下記は絵表示の一例でず。） 


i 


このような絵表示は、してはいけない r 禁山内容です。 


このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 危険 


バッテリーパックは誤った使い方をしない 


0 •本機 W 外の機器で巧電しない 
•本機む夕+の機器に接続しない 

♦クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造したりしない 

♦端子部（©と©)に金属物（針金など）を接細させない 

•金属物（ネックレス、 ヘア ピンなど）と一緒に持ち運んだり保管しない 

•火への段入、加熱をしない 

•火のそばや炎天下など高温の場所や、静電気の発生ずる場所で巧電 • 使用- 
放置をしない 

♦ミちしたり、水でめ5したり異物を入れたりしない 
(バッテリーパックは防水構造ではありません） 

•長期間使用しないとさは、取りがしておいてください。 

♦取り扱いを誤ると、発熱•発火 • 破裂の原因になります。 

•液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗い流してください。 

♦液び目に入ると、失明の恐れびあります。万一、このよラなことび起こった5、 
すぐにされいな水で洗ったあと医師にご相談ください。 
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A 警告 


電源プラグ、 カー DC アダプターの 入カプラ 
グは根元まで確実に差し込む 

〇 差し込みが不完全ですと、感電和発熱 
による火災の原因になります。 
•傷んだプラグ‘ゆるんだコンセ 
ントは使わないでください。 

異南む咕っおと妾な毫賴ク与夕、方一甘 C 

アダプターの入カプラグを巧ぐ 

• 内部に金属や水などの液体、 
異物が入ったとき 
• 煙や異臭、異音が出たり、落下、 
破損したとを 
雷 原プラグ娜く 

そのまま使ラと、火災-感電の原因になります。 
•バッテリ-で使〕ている場合は、バッテリ-を外してくださし、。 
• P 点売店にご相談くださし、。 

電源プラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿 
気等で絶縁不良となり、火災の原 
因になります。 


) •ツ jy—y 

运 


〇 


コンセントや 配線 器具の定格を超える使いかたや、 

交流100 V 〜240 V じ(列での使用はしない 

0 たこ足配線等で、定格を超える 
と、発熱による火災の原因にな 
ります。 

AC アダプター•力一 DC アダプター- 電源 コー 
ド-プラグを破損ずるよラなことはしない 

[■傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり， 
無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったり、 
重い物を載せた0、束ねたりしない。 _ 

0 傷んだまま使用すると、 ■ 

火災•感電•ショートの 
原因になります。 

• 〕ードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 


•電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいてください。 

• 酬間使わないときは、電源プラグを撮しにください。 

AC アダプター、力一 DC アダプターは 付属品を使ラ 

〇 指定がの製品を使用すると、火 
災の原因になります。 

カー DC アダブターは DC 12 V のマイナスアース車専用でず 

〇 プラスアース車に使用すると、 
火災や故障の原因になります。 

カー DC アダプターは運乾の巧げにな5な 
いよラに取り付ける 

〇 接続したコードなどに引つか 
か0運転に支障をさたすと、 
交通事故やけびの原因になり 
ます。 


分解、改造をしない 

► 内部には電圧の高し巧盼びあり、 
感電の原因になります。 

►内部の点検や修理は、販売店 
分解禁止 にご依頼くださし、。 

めれた手で、電源プラグおよびカー DC アタ’ 
プターの巧き差しはしない 

感電の原因になります。 




0 

めれ手禁止 


(S) 


水などの液体をかけたり、め5 
した0しない 

本磯の内部に入ると、火災や感 
電の原因にな0ます。 

歩行中や、乗り物を運輯中に使 
用しない 

交通事故の原因になります。 
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まを上のごを意りづき) G 必ずお守りください ) 

ZK 警告 注意 


自動車巧では、へッドレストプラケットは 


誤った使い方をしない 

0 


自動ドア、乂災報知器等の自動制 SB 器の近くで 
は FM トランス S ッターを「切」にずる 



本機か日の電波び自動制御機器に 
影誓を及ぼすことびあり、誤動作 
による事故の原因となりまず。 


•車の走行中に取り付け、取りがししない 
•シートの後ろ ly 外には取り付けない 
• 運転者の視界を巧げる場所に取り付けない 
•エアパッグの動作を巧ばる場酣こ取り付けない 
•運陆操作の巧げになる場所や、運転装置 
に触れる場所に取り付けない 
交通事故、けびの原因となります。 


雷が鳴った5、本機や電源 ブ ラグに触れない 


感電の原因になります。 


接触禁止 

/K ま意 

ヒューズを交換ずるときは、指定のちのを使用ずる 

火災の原因になりますので、指 
定外のヒューズは使用しないで 
くださし、。 




航空機巧では FM トランスミッターを「切」にずる 



運航のま全に支障をさたすおそ 
れがあ0ます。 


異常に温度び高くなるところや湿気、 
ほこりのをいところに置かない 

機器表面や部品び莫化するほ 
/V 1か、火災の原因になることびあ 
\ りまず。 


• 夏の閉め切った自動車内や直射曰光の当 
たるところに長時間放置したり、ス I 
ブの近くやミ兵辺など砂の多いところで使 
用しないで < ださい。 


ひざの上などで長時間使用しない 

Q 機器の底面び熱<なり、低温や 
けどの原因になりまず。 

へッドホン使用時は、音量を上げずざない 

0 ちを刺激するよラな大をな音量 
では、聴力に悪い影響を与える 
原因になります。 


ひび割れ、変形、修復したディスクや八ート 
型等の特殊お状のディスクは使用しない 

本機の内部で割れて飛び散る 
と、けびの願になります。 


病院内や医用電気機器のある場所では FM トラン 
スミッタ ーを 「切」にずる 


© 本機か5の電波が医用電気機器に 
影響を及ぼすことがあ0、誤動作 
による事故の原因とな0ます。 


へッドレストプラケットを使巧ずるときは、 
プラケットのベルトをしっかり固定し、本 
機び□ックされていることを確認ずる 



車の事故や急発進、急ブレーキ 
にとちない、本機びはずれてけ 
びの原因となりまず。 
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a&A (よくあるご質問) 


海がでも使えるか 

地域に合わせた変換プラグをご用意いただくと、海外旅行にち)お持ちいただ 
けます。 

ただし本製品は曰本国内向けに設計されているため、海外で萬時使用はし 
ないでください。また、本機の映像ち式は NTSC ですので、 PAL 方式の 
テレビとつなぐことはでをません。 

保証は国内のみ有効です。 

海がで買った DVD ビデオ 
を再生でをるか 

U —ジョン番号び 「2」 を含むか 「ALU で、映像方式び NTSC であれ 
ば、再生できます。 

ディスクのジャケットをご確認ください。 

飛行機内や病院で使えるか 

本機び出す電磁波により、飛行機の計器や医療機器に影響を与えるおそ 
れびあります。航空会社や病院の指おに従ってください。 

パソコンと接続でをるか 

冉 V 入力端モ付のパソコンと接続すると、テレビのよラにパソコンのモニタ 
一でお楽しみいただけます。ただし、バソコンの周辺機器としてはお使いい 
ただけません。 


使用上のお願い 

ディスクのお手入れについて 


ディスクがミちれた5 


かを含ませた柔らかい巧でふを、あとは空ぶをしてください。 


ディスクに霧びついた5 


急に暖かい室内に持ち込んだとをなど、露びついた場合は、乾いた 
柔らかい巧でふいてください。 

ディスクの取0扱し、について 


再生面（光っている面) 



内側から外側へ 




ディスクの破損や機器の故障の原因になりますので、 
• ディスクにシールやラベルを貼5ない • 

(ディスクにそりび発生したり、回転時のバラン 
スび < ずれて使用でさないことびあ0ます。） 

• 鉛筆やボールペンなどで書を込みをしない 
• 傷つ去防止用のプ□テクターなどは使わない 
♦レコードク U —ナーやシンナー、ベンジン、ア • 
ルコールでふかない 

♦ディスクを落としたり、重ねたり、咳!をのせた 
り、衝撃を与えたりしない 
♦使巧後はケースまたはカート I 」ツジに収める 


次のことを必ずお守り <ださい。 

切下のディスクを使わない 
ーシールやラベルびはがれたり、のりびはみ出 
しているディスク（レンタルディスクなど） 
一そっていたり、割れたりひびび入っているディスク 
一八ートあなど、特殊なおのディスク 
次のよラな場所に置かない 
一直射日光の当たるところ 
一湿気やほこりの多いところ 
一暖房機具の熱び直接当たるところ 
一静電気や電磁波び発生するところ 


本機び巧れた5 


柔らかい布でふいてください。ひどい巧れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませたおでふさ、後 
は空ぶきしてください。 

• 液晶部のひどいミちれには、メガネク U —ナーをおすすめしまず。 

♦アルコールやシンナーは使わないでください。 

• 化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書に従ってください。 

をれいな音声、映像でお楽しみし、ただ<ために 

• レンズは定期的にお手入れすることをおすすめします。 

推奨品：レンズクリーナーキット（品番： SZZP 1038 C ) (お買い上げの販売店にご注文ください。 
中公下グループのショッピングサイト「パナセンス」でをお買いホめいただけます。巧2ページ） 

• CD タイプのレンズク1」ーナーはご使用になれません。 


まを上のごま意(つづを) 


















巧障かな！ 7 

故障かな？と思ったら U (下の項目を確かめて < ださい。 

それでも直らないときや、症状び載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。 

ムソ下の現まび起こるとをがありますび、勇萬ではありません。 

• 充電中に、 AC アダプターの内部で音びする。 

• 長時間使ラと、本体表面びをみ熱くなる。 

•充電後やバッテ U - パックで使用中に、バッテ U - パックび多少熱くなる。 


電源が入 5 ない 

電源 

•バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。 6ぺージ 
• 高/低温下では保護回路び働さ、使用でさない場合びあ 0 ます。 

本機およぴバッテ U —バックは巳で〜 3 巳むの間で使用してください。 

勝手に電源び切れる 

• 停止状態で放置すると AC アダフター使用時は約 1 巳分で、バッテ U- 
バック使用時は約已分で電源び切れます。 （オートパワーオフ） 

電源を入れ直してください。 

充電でさない 

( に HG] ランプが点なしない） 

•高/低温下では、通常よりを充電時間び長くかかったり、充電できない 
場合びあります。 

•バッテリーパックの取り付けと、電源接続を確認してください。 6ぺージ 

充電してち再生時間び極端に短い 

•パ’ッテ U- パックの寿命です。（充電回数：約 30 日回び目安） 

鲁ポタン操作がでさない 

操作 

•特定の操作を禁止しているディスクもあります。 

• 落雷や静電気などの影響により、本機び正常に動作しないことびあります。 
本機の電源を一度、切/入してください。または、電源を切って AC アダ 
フターとバッテリーパックを取り外し、もう一度取り付けてください。 

再をできない（またはすぐ 
に停止する） 

• 寒い所から急に暖かい所へ持ち込むと露つをび発生し、再生できない 
場合びあります。1〜2時間放置してください。 

• 再生でさるディスクかどラか確認してください。 4ぺージ 
•ディスクび巧れていませんか？ 29ぺージ 
•ディスクを正しくセットしてください。 12ぺージ 
• 静止画を含む WMA は再生でさないことびあります。 

•ディスクに CD-DA (巴3)と別のフォーマットび含まれている場合、 
正しく再をできないことびあります。 

•記録済みのディスクび入っていますか？ 

曲が再生されるまでに時間 
がかかる 

• 静止画データの入った MP3 ファイルでは時間びかかることがありま 
ず。また、再生後も時間び正確に表示されないことびあります。 

スキップ•早送 0/ 早戻し中 
にメニュー画面が表示される 

• ビデオ CD では正常な動作です。 

四3 (プレイパック]ジト □- ル術） 
PBC メニュー画面が表示さ 
れなし、 

• [■ 一 0] を2回巧した後、[•囚 ►] を巧してください。 

AB リピートの終点旧点） 

が自動的にミ夫定される 

• 始点 （ A 点）のみを設定すると、タイトル/トラックなどの終わりび日 
点となります。 

字幕が出ない 

•字幕の入ったディスクのみ表示します。 

•字幕を"入"にしてくださし、。 16ぺージ 
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故 


視聴制限で設定した暗話番 
号を忘れた 

障 

操作 ^ 

• し:!下の操作で、ずべての設定を工場出荷時に戻してください。停 な 

止状態で、本体の [!◄◄] と [■■] を押しなびら、 [• E ] ►] を 19 

3秒！;!上押す。（画面の"オールクリア"び消えたことを確認し、 "" 
電源を切/入して < ださい。） 

液晶画面が暗い 

映像 

• '' DAYLIGHT " を選ぶか 、 "USER MODE " で明るさを調整してく 
ださい。14ぺージ 

液晶画面の一卽の画素が欠 
けたり常時点灯ずる 

•カラー液晶ディスプレイは非常に精密度の高し很術で作られており、 

99. 99%な上び有効画素であるをのを採巧しておりますび、日.日 1% 

切下の画素夕けや常時点なするわのがあります。これは故障ではあり 
ません。 

液晶画面に映像が映らない 

•接続を確認してください。6ぺージ 

•モニター設定び " M 日 NITOR 日 FF " (映像なし）になっていませんか？ 

14ページ 

映像が乱れる 

•早送り/早戻し時、をみ乱れび出ることびあ0ますび、故障ではあ0ません。 

字幕の位置がおかしい 

•字幕位置の調節をしてください。21ぺージ 

メニュー画面が正しぐ表示 
されない 

• "任意ズーム"の倍率を " xl . OO " にしてください。21ぺージ 
•字幕位置を"日"にしてくださし、。21ぺージ 

テレビに映像が映らない 
(または画面サイズがおかし 
ぃ） 

•本機とテレビは直接接続してください。己4ぺージ 
•接続を確認してください。24ぺージ 
• テレビの電源は入っていますか？ 

• テレビの入力切換は正しいでずか？ 

• テレビ側の画面モードを変更してください。 

• "TV アスペクト’は、正しく設定されていますか？ 2呂ぺージ 
• "表示メニュー—の"ぴった 0 ズーム"で調節して<ださし、。 

21ぺージ 

才ートズーム（ぴった0ズー 
ム）が働かない 

• テレビ側のズーム機能を觸除してください。 

• "任意ズーム’で微調整してください。21ぺージ 
• 映像全体び暗かったり、ディスクの種類によっては、働かないことがあ 

0ます。 

本機のスピーカーから音が出ない 

曰口 

• FM トランスミッターを「切」にしてください。11ぺージ 
• 液晶画面を閉じていませんか？ 

•へッドホンを抜いてください。 

•ボ|」ュームを上げてください。12ぺージ 

雑音が聞こえる 

• 本機と携帯電話を近づけて使っていませんか？ 

• WMA の再生中に雑音び生じることびあります。 

FM トランスミッターび働かない 
メニューを表示しない 

• へッドホンを本機か日振いてください。 

が部スピーカーか5音が出ない 

•接続を確認してください。24ぺージ 

音が途切れる 

• 再生速度を切り換えるときに、音び途切れることびあります。 

音青がひずむ 

•アドバンストサラウンドを「切」にしてください。15ぺージ 

音吉効果び働かない 

•アドバンストサラウンド、 H . Bass 、 ヴウンドエン A ンスメントは早見/ 

早聞を-遅見/遅聞さ再生中は働をません。 

•音声効果び働かなかったり、出にくいディスクもあります。 〇イ 
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が盾かな f ? (つづを) 


[(!)] ランプがすばやく点滅 

ランプの点減 

•本体に異常び発生しました。お買い上げの販売店またはお近くの「修 
理ご相談窓□」に修理をご依頼ください。34〜35ぺージ 

[(!)] ランプがゆっくり点滅 

•電源「入」状態で液晶画面び閉じている、または液晶画面の設定び 
"MONITOR OFF" (映像なし）になっています。再生しないとさは電 
源を切って < ださい。14ぺージ 

に HG ] ランプがすばやく点滅 

•パ’ッテ1」ーパックに異常び発生しました。 

電源を入れて画面の表示をご確認ください。下記 

[ CHG ] ランプがゆっくり点滅 

"が’ 

•電池残量び少なくなっています。（数分すると、電源び切れます。） 

画面の表示 

• ディスクまたは本機で禁止されている操作です。 

"Gxx Cxx の画像ファイル 
は表示できません" 

• 本機で表示できない画像ファイルです。 

"テ V スク慰奮忍してください" 
"川 1" 

•ディスクび巧れていませんか？。29ぺージ 

• ディスクはファイナライズされていますか？ （DVD-RAM はファイナラ 
イズ不要です。）4ぺージ 

"選択でをません" 

• [■ - M ] を巧してから、再度操作してください。 

画面メッセージが出ない 

• "画面メッセージ’を"入"にしてください。呂3ぺージ 

画 

ERROR 01 

•パ’ッテ U- パックに異常び発生しました。お買い上げの販売店またはお 
近くの r 修理ご相談窓□」にご相談ください。34〜35ぺージ 

画 

ERROR 02 

• 20時間充電し続けましたび、何らかの理由で完全充電されていません。 
再度充電してください。 

[lil 

ERROR 03 

• 暑いまたは寒い場所で充電しています。留温の場所で充電してください。 

"H " 

(□□は数字） 

•異常が発生しました。 （"H" 政降の数字は、本機の状態によって変わ 
ります。）電源を一度、切/入してください。 

または、電源を切って AC アダフターとバッテ U —パックを取り外し、 

もラー度取り付けてください。 


処置をしても " HLXJ " び消えないとさは 

お買い上げの販売店または、お近くの r 修理ご相談窓□」 （3 已ページ）に修理をご依頼ください。 
その場合、画面に表おされる番号をお知5せください。 
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をな仕様 


この仕様は、 性能 向上のため変更することびちりまず。 


再生可能ディスク巧 cm、12cm) 

(1) DVD (DVD ビデオ） 

(2) DVD-RAM ( DVD - VR *7、 JPEG * んち’日、 
MP 3 *2’ 已) 

(3) DVD-R (DVD ビデオ、 DVD-VR *?、 
JPEG ※ん5、日、 MP 3 *吕’已） 

(4) DVD-R DL (DVD ビデオ、 DVD - VR *^) 
(巳） DVD-RW (DVD ビデオ、 DVD-VR*7、 

jpeg*4 、 5, 6 、 MP3* 吕， 5) 

(目） + R/RW (ビデオ） 

(7) +R DL (ビデオ） 

(8) CD 、 CD - R/RW に D - DA 、 ビデオ CD 、 
SVCD * 1 、 MP 3 * と已、 WMA * 3' 5、 

jpeg *4 、 5, 6 、 

HighMAT レベル 2 植声、静止画）] 


信号お式 
お晶ディスプレイ 

8.已型ひ- 


NTSC 

Si TFT ワイド液晶モニター 

コンポジット映像出力/入力 
出力/入カレベル： 1 Vp-p (7 己 Q ) 

出力/入力端子： ¢3万 mm ミニジャック 

端テ数： 1系統（入出力切換式） 

音声出力/入力 

出力/入カレベル：1.5 Vrms (1 kHz 、 0 d 目、 lOkQ ) 
出力/入力端子：¢3.己 mm ステレオミニジャック 
端子数： ステレオ1系統 （ 入出力切換式） 

音声出力特性 
周波数特性 

• DVD ( U ニア音声)： 

4 Hz 〜22 kHz (48 kHz ヴンフリング） 
4 Hz ~ 44 kHz (96 kHz ヴンフ U ング） 

• CD audio : 4 Hz 〜20 kHz ( JEITA ) 

S/N 比 

• CD audio : 11 已 d 己 ( JEITA ) 

ダイナ S ックレンジ 

• DVD ( U ニア音声)； 91 dB 

• CD audio : 92 dB ( JEITA ) 

全高調波重率 

• CD audio : 0.01 % ( JEITA ) 

へッドホン出力 

出力端子： 

端子数： 


や3.已 mm ステレオミニジャック 
2系統 


電源 DC 12 V (DC IN 端子）/ 

DC 7.2 V (バッテ U — 端テ） 

消費電力（付属の専用 AC アダプター使用時） 

1 3 W 体体11 W ) 

電源 r スタンパイ J 時：約 0.3 W / 充電時：11 W 
内蔵パッテリーパック VUADBLS 80 (リチウムイオン） 

電圧： 7.2 V 容量： 22已日 mAh 

夕がミ寸法（幅 X 奥行 X 高さ）（突起物を含まず） 

242.6 mm X 173.已 mm x 46.0* mm 
* 23.9 mm (最薄部） 
(奥行；173.己 mm 、 高さ： 46.6 mm バッテリー装着辟 

質量 約1日32旨（バッテ U - パック含む） 

約89日邑（バッテ U - パック含まず) 

許容周囲温度 +巳〜3巳て: 

許容巧が湿度 已〜8已％ RH (結露なきこと) 

AC アダプター 

電源： 100 V 〜240 V 、已0/60 Hz 

消費電力： 36〜4日 VA 

DC 出力： 12ん 1.3 A 

カー DC アダプター 

DC 出力： 12 V 、1.已 A 

12\/車専用 

* MEC 62107準拠 

*9 MPEG -1 Layers . MPEG -2 Layers 
Windows Media Audio Ver 9.0 L 3. 
Multiple Bit Rate ( MBR ) との互換せはあり 
ません。 

《4 ExifVer 2.1 JPEG ベースライン方式準拠 
画像解像度：1 60 x 120-6144 x 4096 
(サブヴンフ U ング： 4:0:日、4:2:日、 

4:2:2、 4:4:4) 

《己 MP 3/ WMA / JPEG を合わせた再生可能な 
最大コンテンツと最大グループの合計 
再生可能な最大コンテンツ数 
(トラック数と画像数）： 4000 

再生可能な最大グループ数： 400 

& 6極端に細長し個像は表示されなし)場合びあります。 
*7 CPRM 対応 


FM トランス5 ッター 

を信周波数範囲： 76.3 MHz 〜 89.7 MHz 
(デジタル.チューニング： 0.1 MHz 毎） 
出力方式； ステレオ/モノラル（切替可能） 


巧電式リチウムイオン電池について 


使巧後は、貴重な資源を守るために U サイクルへ！ 

使用済み巧電式電池の届け先： 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人」巨 RC のホームページをご参照<ださい。 
ホームぺージ： http :// www . jbrc . net/hp 


鎮 

Li-ion 

充電ま I 」チりムイすン電池使用 
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故障かな。：つづき/まな仕様 








巧証とア フターヴー ビス (よくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

•修理は、サービス会社-，破売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 

♦使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 

保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、このポータブル DVD / CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造巧ち切り後8年保有しています。 
注）補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 

30〜32ページの r 故障かな！？」の表に従ってご確認のあと、直らないとさは、まず電源プラグ 
を损いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

• 保話期間中は • 修理料金の仕組み 


保記書の規定に従ってお買い上げの販売店び修 
理をさせていたださますので、恐れ入りますび、 
製品に保証書を添えてご持参ください。 

• 保話期間を過ざているとをは 
修理すれば使巧でをる製品については、ご要望 
により修理させていたださます。 

ち記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談ください。 


ご連結いただをたい内容 

製品刮ポータブル DVD / CD プレー中-1品番1 DVD - LS 80 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

で去るだけ具体的に 


修理料金は、按術料-部品代-出張料などで構 
成されています。 

原術^は、診断-故障個所の修理および部品交 
換•調整-修理完了時の点検などの 
作業にかかる費用です。 

廊晶衍 は、修理に使巧した部品および補助が料代でず。 
画重畳]は、製品のある場所へ技術者を派遣する 
場合の養用です。 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用<ださい。 

http://panasonic.jp/support/ 



ナショナルパナソニック 

お客様ごホ目談センター 


3目己曰/受付目時〜20時 

電話 ミ ィャル 函0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利巧は… 06-6907-1187 

FAX Z'iZn. Mil 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 
Open :9:00 -17:30 

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays ) 


修理に関ずるご相談 


ナショナルパナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル住国共通き号） 

团0570 ■087-087 

• 呼出音の前に NTT より通話料金の目安を 
お知らせします。 

•携帯電話- PHS 等か5は最寄〇の修理 
ご相談窓□に直接おかけください。 
•最寄りの修理ご相談窓□は、次ぺージを 
ご覧ください。 
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ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係含社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 
修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあ0ます。 

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除き、第兰萄こ提 
供しません。 

お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


RQT8796 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけ<ださい。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


j ヒ海道地区 

ホし幌 札幌市厚別区厚別南 

2下目17-7 
巧の 11 旧 94-1 251 

旭り I 旭" I 巿2 条通 16 T 目 

1166 

巧の 166)22-3011 

帯広 帯広巿西 20 ま北 

2 了目 23-3 
巧の 155)33-8477 

函館 函館市西お梗 

58 日番地 241 (函館 
流通卸センター巧） 

巧 (01 3 货 48-6631 


東 化 


青森 青森市大字お田 
字豊田 3 日 4 
巧の 17)775-032 目 
秋田 が田市東通り2下目 
1-7 

巧の 18 旧 31-7833 

岩手 盛岡市厨 j II 己 T 目 
1-43 

巧 (019)645-6130 


宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

0(022)387-1117 

山形 山形市平清水 1 T 目 
1-75 

0(023)641-8100 

福島 郡山市亀田1了目 
己 1-1 己 

巧の 24)991 -9308 


首都圏 


栃木 宇都宮市上戸祭 
3下目 3-1 日 
巧 (028)689-2555 
群馬 前橋市箱田町32已-1 
巧 (027)254-2075 

巧が つくば市筑穂 3 T 目 
1已 -3 

巧 (029)864-8756 
埼玉 桶川市ホ堀2了目 4-2 
巧 (048)728-8960 
千葉千葉市中央区末広 

巧 (043)208-6034 


中 部 


窃 II 金お市樹 II 3 T 目2日 
巧 (076)280-6608 
富山 富山市根塚町1了目 
1-4 

巧 (076)424-2549 
福井 福井市問屋町2了目]斗 
巧 (0776)25-5001 
長野 松本巿寿化7了目 3-1 1 
巧 (0263)86-9209 
静岡 静岡市莫区千代田 
7下目 7-5 

巧 (054)287-9000 


お賀 栗東市霊仙寺 1 T 目 
1-48 

巧 （077)582 う021 
京都 京都市伏見区巧田 
中川原町 7 1-4 
巧 （075 怕4目-2123 
大阪 大阪市化区本庄西 
1 了目 1-7 

巧 (06)6359-6225 


き良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 
巧 歌山和歌山巿中島 499-1 
巧 (073)475-2984 
兵庫 神戸市中央区 

琴ノ緒町 3 了目 2-6 
巧 (078)272-6645 


東ま 東京都世田谷区冨坂 
2 下目 2 巨- 17 
巧 (03)5477-9780 
山梨 甲巧市宝1了目 
4-13 

0(055)222-5171 
巧窺 II 横お市港南区曰野 
5 T 目 3-1 日 
巧 (045)847-9720 
新潟 新谓巿東巧1了目 
8-14 

巧の 25 に 86-01 71 


鳥取 鳥取巿を長2日己-1 
巧 （0857)26-9 朗 5 

米子 米テ市米原 4 T 目 
2 〇〇 

巧の 859巧 4-21 29 
松江 お江市平成の 
182 番地 14 
0(0852)23-1128 
出雲 出雲巿渡橋町 416 
巧 （0853)21-3133 


お田 お田巿下刷: [327 -日 3 
巧 （08 日 5)22-6629 
岡山 岡山巿田中 138-1 10 
巧 (086)242-6236 
広島 広島市西区南観音 
打目 13-20 
0(082)295-5011 
山 □ 山口巿か郡下郷 
220-1 

巧 (083)973-2720 


香川 高お市お使の 152-2 
巧 {087)868-6388 
德島 徳島巿巧'其 2 了目 36 

巧 (088)624-0253 


高ミ日 高巧市仲田町 2-1 目 
巧 （088 旧 34-31 42 
愛媛 愛媛県伊予郡祗部町 
八倉7己-1 

巧 (089)905-7544 


愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 
巧の 52 旧 19-0225 
岐阜 岐阜市中鶴 4 T 目 42 
巧 (058)278-6720 
局山局 山巿巧岡町 3 了目 
82 

巧 (0577)33-0613 
兰重 ま市义居野村町 
字山巧 421 

巧 (059)255-1380 


福岡 春曰市き曰公園 
打巨 48 

巧 (092)593-9036 
ほ賀 佐賀巿鍋島町大ぞ 
八戸字上深巧 3044 
巧の 952)26-91 51 
長崎 長崎市東お 1949-1 
0(095)830-1658 
大分 大分市缺原 4 了目 
8-3 己 

巧 （097)556-3815 


宮崎 宮崎市本郷化ち 
宇覃葉 2099 -2 
巧 （0985)63-1213 
熊本 熊本市健軍本巧 12-3 
巧 (096)367-6067 
天草 本渡市港町 18-1 1 
巧 （0969)22-3125 
鹿 巧 島 鹿児島市ち次郎 
1 T 目日-33 
巧 (099)250-5657 
大島 名瀬巿長’其 0 J 1 Q -1 
巧 （0997)53 う 101 



所在地、電話番号がを更になることがちりますので、 
あ6かじめご了承ください。 0901 


保証とアフタ—ヴービス 









































さ < りん 


音質 

アナ□グのまろやかな音質に近づける 

(サウンドエンハンスメント） . 21 

サラウンド効果（アドバンストサラウンド） . 1已 

重あ音 （ H . Bass ). 17 

音舌 

DTS . 16 

胃胃 . 16 

シネマボイス . 21 

ドルビーデジタル . 16 

画質 

映画向けの画質 { シネマ！ /シネマ 2). 17 

画面上のノイズを除去 

{ デブスエンハンヴー /MPEG DNR ). 17 

画面 

アングル . 16 

画像回起 . 16 

任意ズーム . 21 

ぴつた0ズーム . 21 

再を 

A - 巳 U ピート . 14 

各タイトル/プ□グラムの先頭を再生 

(アドバンストディスクレビュー） . 1已 

再生位置をおび越ず （ タイムワープ) . 20 

再生状況を確認（クイック OSD ). 16 

再生速度ををえる . 15 


巧を （ ごヴを） 

字幕 . 16 

停止した位置から再生 （ レジューム再生） . 13 

プレイリスト . 19 

U ピート再生 . 14 

設定 

初期設定 . 22 

設定の初期化 . 23 

操作 

GUI 画面 . 20 

番号選択 .13. 20 

データディスク 

再生コンテンツメニュー . 18 

ナビメニュー . 18 

フアイナライズ . 4 

ボタン 

AV セレクト . 12、2已 

LCD - サイズ . 14 

明るさ - LCD . 14 

画面表示 . 18、20、22 

トップメニュー . 13、18、19 

メニュー . 13、 18. 19 

まで見る-聞< 

FM トランスミッター . 11 

力一 DC アダプター . 10 

へッドレストプラケット . 8 


愛情点検 

長年ご使用のポータブル DVD/CD プレーヤーの点検を！ 

口 

こんな症状はありませんか 

► 

このよラな症;!犬のとさは、 
使用を中止し、故障や事 
故の防止のために、必ず 
販売店に点巧をご相談く 
ださい。 

•煙が出たり、異常なにおいや音びする 
• 映像や音声び出ないことびある 
• 正窜に動作しないことびある 
• 商品に破損した部分びある 
• その他の異常や故障びある 


I 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 DVD-LS80 

販売店ち 

電話 （ ） 一 


—このマークびある場合は一 


ヨー□ッパ連合がの国の廃棄処分に関ずる情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効でず。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しし、廃 
棄方法をお問い合わせください。 _ 

ホ公下電器産業株式会社ネットワーク事業グループ 

〒己7 ] - 8己日4大阪府門真市松生町1 番1己号 
©2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 

All Rights Reserved. 
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